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Abb.7. Querschnitt nach C- D (s.Abb.5) 1:50. 
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Abb.1-3. Eingeschossiges Wohnhaus mit innerem Hausgarten. 1:150. 
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Abb.6-9. Eingeschossiges Wohnhaus in Hachioji. 1:150. 
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Abb.7u.8. Zweigeschossiges Wohnhaus 
eines hohen Ministerialbeamten in Tokio. 1:150. 
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Abb. 1. Daimio-Schloßburg von Matsumoto 
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Abb. 2. Daimio-Tor vom Prinzessinnenpalast (Takanawa-Goten) 
in Shiba, Tokio. 


Abb. S. Yashiki-Tor mit beiderseits anschließendem 
in Tokio. 


Langhaus (Nagaya) 


Zeitschr f Bauwesen. 1903. 


Ann 


ü 


АММА 


ШШ 


Das japanische Haus. Jahrg, LIT. BL? 


020-059-020 


Abb.1u.2. Großes Daimio-Tor уоп Takanawa- Goten in Tokio. 
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Abb.1. Vorderansicht. 1: 75. 
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Abb. 2. Giebelansicht. 1: 


Abb.1. Außenansicht. 1: 70. 
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Abb.4. Grundriß. 1:125. 
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Abb.3. Hintere Giebelansicht. 1: 50. 
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Abb.7. Perspektivische Ansicht. 
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des Schachtes. 1:25. 


Abb.1.Längenschnitt. Abb.3.Querschnitt. 


Abb. Längenschnilt, Abb. 12 u.13. Aufhängegestänge. 1:75. 
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Abb.9. Grundriß. 
Abb.9-11. Materialschleuse. 1: 60. 
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Abb. 2. Grundriß. 
D 1: 200. 
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=== Abb.13. Aufhängung 
Abb.10. Querschnitt. Längenschnitt. Abb.11. Ansicht. Abb.2. 2. Stellung beim Wasserstande + 0. beim Auswechseln der Gestänge. 
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Abb. 7-9. Schiebearm À 
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Abb.10. Schnitt А-В. 


Abb. 11. Grundriß. 
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Abb.1. Ansicht. 1: 600. 
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Abb.4. Pfeilergrundrisse in verschiedenen Höhen. 1:600. 


Abb. 6-8. Anordnung und Verspreizung der Spundwände. 1:150. 
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Abb.5. Brückenbaustelle und Lagerplätze. 
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Architekt Karl Moritz. 


Front an der Aachener Strafe. 
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Architekt Karl Moritz, 
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Anlage und Einrichtung von Operationssälen. 
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Abb.3. Lehrgebäude der Chirurgischen Klinik in Breslau. 
iwdgeschoB. 1:333%. 
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Abb.1. Schnitt. 
Abb.1.u.2. Sterilisierraum der aseptischen Station der chirurg. Klinik in Breslau. 
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Abb.7. Querschnitt; AAbb.8. Ansicht. 


Abb. 7-11. Schiebetür der aseptischen Station der chirurg. Klinik in Breslau.1:20. 
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Abb.5.Ansicht. Abb.6. Schnitt. Abb.10. Vorderansicht. Abb.11.Seitenansicht. 


Abb.2. Grundriß. Abb.10. Beschlag der Schiebetiir. 1:20. 
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Abb.4. Querschnitt. 


Abb.7. Lageplan. 1:10000, 


Abb.5. Querschnitt. ; 
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Abb.3.Wassermengenkurve für den selbstzeichnenden Pegel 
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und der sekundlichen Abflußmengen des Queis 


am Pegel an der Talsperre für die Zeit vom 14. bis 30. Juni 1902. 


im Queisgebiet oberhalb der Talsperre bei Marklissa, 


Sekundliche Niederschlagsmengen im 


abzulassende Wassermenge 


Abb.1 
Zeichnerische Dars tellung der sekundlichen Niederschlaßsmen 
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